Artikel 2 [Beschreibung [ZEG Art.Nr. 


| 3oze|Copperhead 235 2G. | | 
Federgabel Zubehör [Pusn Lockime— AS  — T | 
Steuersatz  |CH-6201TW, 1.5" taper 1-1/8", sw. (A)+(D ) rot (E) 
Steuersatzdeckel_ bau 
Spacer [schwarz o ooo o y 
Vorbau _|KALLOY, AS-105, 31.8/90+100mm 7° sw__ [nicht Ifb. | 
Vorbau (di Omm _ fnichtifb. | 
[Lenker |HB-RB12L-ENM 720/15/31,8mm _5°sw.  [nichtifb. | 
Lenker Alternative |Flat bar 720/31, 89mm 5° sw. 
Ste 3 [STYX sw nichte. | 
Speichen Tom... | | 
VR Nabe Fomula CL-250RswCL 32 — —  nichtitb: | 
HR Nabe Fomula CL2SGRswOL®L. [micmtite. | 
Schlauch [SV19Bligħt ooo o y 
[KRG (Shim. FC-MT700-2, Press Fit 36/26Z. sw 170mm _ [nicht Ifb. | 
KRG [Shim. FC-MT700-2, Press Fit 36/26Z. sw 175mm [nicht Ifb. | 
Innenlager |SHIMANO, SM-B5-MT800 PF [nicmtite. | 
[Kette [Shimano CN-HG600-11  (060-67704 | 
Umwerter [Shimano FD-MB020E Zach Side Swngsw [nicht ito. | 


Stand 2/2016; nachfolgend Änderungen möglich 


